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Notification 


Suite au contrat de cession de parts sociales en date du 08 avril 2016 entre Allergan Finance, LLC en 
qualite de cedant (le « Cedant ») et Actavis W.C. Holding Inc. , societe constitute et organisee selon 
les lois de Delaware, Etats-Unis d'Amerique, Immatricule au registre de Delaware sous le numero 
5336158, ayant son siege social au Morris Corporate Center III, 400, Interpace Parkway, Parsippany, 
New Jersey, 07054 - Etats-Unis d'Amerique, en qualite de cessionnaire (le « Cessionnaire »), le 
Cedant a cede au Cessionnaire sa part sociale (1) de la Societe a compter du 08 avril 2016. 

Par consequent, Actavis W.C. Holding Inc. devient associe solidaire et le gerant de la societe 
Actavis, Inc. SCS a compter du 08 avril 2016. 
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